Inż. STANISŁAW 


emer. radca budownictwa 


przeżywszy lat 74, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 8 czerwca 1948 r. 

Wyprowadzenie zwłok z kościółka Najśw. Salwatora na Zwierzyńcu do grobowca rodzinnego nastąpi w czwartek 

dnia 10 b. m. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim żalu pogrążeni: 


córka, synowie, wnukowie, wnuczki i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 11 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Barbary. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 


Krakow, plac Szczepański 1. 2 — Telefon 555-67 


